Ecopédia · 123 Ecos
O biometano é viável em larga escala?
O biometano é viável em larga escala?

Se o biometano é viável em larga escala no Brasil é uma pergunta que as fontes respondem por partes. Esta página separa o que foi medido do que o setor afirma.




O que foi medido




	Sinal	O que diz a fonte
	A produção cresce	109,1 milhões de m³ em 2025, 45,7% a mais que em 2024 (ANP)
	A capacidade sobra	as usinas processaram 251,1 milhões de m³ de biogás, 28,7% da capacidade instalada (ANP)
	A meta foi reduzida	a lei prevê meta inicial de 1% de redução de emissões no gás natural, com biometano; o CNPE fixou, “excepcionalmente”, a meta inicial em 0,5%





Fontes: ANP, Anuário Estatístico 2026, item 4.3; Lei 14.993/2024, art. 17; CNPE, Resolução nº 4/2026 (PDF).




A lei permite que o CNPE altere a meta, “excepcionalmente”, inclusive para menos de 1%, “por motivo justificado de interesse público ou quando o volume de produção de biometano impossibilitar ou onerar excessivamente o cumprimento da meta”, e manda restabelecer o valor quando essas condições se normalizarem (art. 17, § 2º). A resolução de 2026 também prevê uma Mesa de Monitoramento do Mercado de biometano, “com vistas ao restabelecimento da meta de 1%” (CNPE).




O que o setor diz




A Associação Brasileira do Biogás (ABiogás), pela presidente-executiva Josiani Napolitano, disse à AutoData, em agosto de 2026, que o setor precisa superar “uma barreira comum em mercados emergentes, que é criar escala”. Segundo a reportagem, os investidores aguardam demanda consolidada, e os consumidores esperam mais oferta do combustível (AutoData, 4/8/2026). É a leitura da associação, não do site.




Como ler os sinais




Os números mostram crescimento e, ao mesmo tempo, usinas com capacidade parada e uma meta oficial menor que a prevista na lei. Nenhuma das fontes consultadas, até 1/11/2026, afirma que o biometano já é ou não é viável em larga escala no Brasil. O que o setor pede para crescer está em Biogás no Brasil: o que já existe e o que o setor pede.




O que foi medido e o que é só promessa





	Medido (ANP, 2025): produção e uso da capacidade.



	Regra em vigor: a meta de 0,5% (CNPE), a partir da publicação no Diário Oficial de 6/5/2026, com uma mesa de monitoramento para restabelecer 1%.



	Opinião do setor: a falta de escala como barreira (ABiogás).







Resumo: principais perguntas e respostas




O biometano é viável em larga escala? As fontes não dão um sim ou não: a produção cresce, mas as usinas usaram 28,7% da capacidade em 2025.
 
 Por que a meta de biometano é de 0,5%? O CNPE a fixou assim em 2026, “excepcionalmente”; a lei previa 1%.
 
 Qual é a barreira, segundo o setor? Criar escala, pela ABiogás; segundo a reportagem, investidores aguardam demanda, e consumidores esperam mais oferta.
 
 Quanto biometano o Brasil produziu em 2025? 109,1 milhões de m³, pela ANP.
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